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ケー ム 概 要 


本 作 「 救急 救命 カド ゥ ケ ウ ス 2」 の ゲー ムシ ステ ム に つい て その 概要 を 簡単 に 紹介 する 。 


ゲー ム を プレ イ す る まえ に 、 必 ず 本 作 の シス テム を 確認 し て お こう 。 


ゲー ム の 目的 と 操作 方 法 


「 表 外 敷 命 カド ゥ ケ ウ ス 2」 は 、 プレ イヤ ー が 外科 医 と な っ 
て 、 さま ざま な 病 に 侵さ れ て いる 軒 者 の 命 を 救う ゲー ム だ 。 
患者 は 時 間 の 経過 と と も に 病 の 症状 が 悪化 し て いき 、 その 
まま 放置 し て お く と 確実 に 死 が 訪れ る 。 プ レイ ヤー は 央 者 の 
バイ タル (生命 値 ) に 注意 を 払い つつ 、 症状 に よっ て は 多く の 
器具 を 扱い な が ら 治 療 し な けれ ば な ら な い 。 

本 作 で は 、 ほとん どの 操作 を タッ チ ス クリ ー ン の み で 行 な 
える が 、 会 話 シー ン や エピ ソー ド 選 択 時 な ど は 各 ボ タン で 操 
作 する こと も 可能 だ 。 操 作 方 法 と 各 ボ タン の 役割 は 以下 の 
と お り 。 な お 、 手 術 時 は 素早 い 操作 が 要求 され る 。 そ の た 
め 、 画面 左側 の 器具 アイ コン は 左手 で 、 それ 以外 は 右手 で タ 
ッ チ する な ど 、 両手 を 使っ て 進め た ほう が いい だ ろう 。 


目 探 作 方 法 


EASY NORMAL HARD 


SEE で SCO7e 
1U40 
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に 腫瘍 が 


臓 緒 内 の 治療 を は じ め 、 脳 の 治療 や 銃 
弾 の 摘出 な ど 、 手術 の 種類 は 多岐 に わ 
た る 。 正しい 手順 で 患者 を 救 お う 。 


手術 が 始ま る と 、 助手 が 治療 方 法 の ナ 
ビ ゲ ー ト を し て くれ る 。 処置 に 慣れ る ま 
| で は 助手 の 助言 に も 耳 を 傾け よう 。 


セレ クト ポ ボタン 


還 加 を 必 え な いと ゲー ム オ ー バ ー 


手術 中 は 患者 の バイ タル が 少し ずつ 低下 し 、 操作 ミス し た 
り 病 巣 の 症状 が 悪化 し た りす る と 、 さら に バイ タル が 大 きく 
下がっ て し まう 。 軒 者 の バイ タル が な く な る と 手術 失敗 で ゲ 
ー ム オー バー と な る 。 手術 を より 安全 に 進め た けれ ば 、 つね 
に バイ タル に 気 を 配り 、 と に か く 隙 を 見 て は 回 復 剤 を 投写 し 
て 、 バイ タル を 回 復 さ せる 必要 が ある の だ 。 


未知 の 病原 体 「 キル ス 」 


物語 が 進む と 、 一 般 的 な 外科 知識 の 範囲 を 超え る よう な 
未知 な る 病原 体 が 現われ る 。 患者 の 体内 に 潜ん で 素早 く 動 
回 る 病原 体 め 、 さま ざま な 病巣 を 生成 する 病原 体 な ど 、 そ 
の 病原 体 に 侵さ れ て し まっ た 患者 の 手術 は と て も 難易 度 が 
高い 。 ゲ ー ム 中 で は 、 そう いっ た 未知 の 病原 体 の こと を 総称 
し て 「 ギ ルス 」 と 呼び 、「 ギ ルス 」 が 感染 し て いる 患者 は キラ 
ル 反 応 の 数 値 が 高く 検出 され る よう に な る 。 


3 つの 難易 度 か ら 選 択 


本 作 に は 、EASY、NORMAL、HARD の 3 つの 難易 度 
が 用 意 さ れ て お り 、 ゲー ム 開 始 時 に どの 難易 度 で 遊ぶ か 選択 
する 。 た だ し 、 ゲー ム 進 行 中 で も 各 エ ピ ソ ー ド を 選択 する ま 
えな ら 難 易 度 の 変更 が 可能 に な っ て いる 。 つ まり 、 ひと つの 
セー ブ デ ー タ で すべ て の 難易 度 が 遊べ る た め 、 難易 度 を 変え 
る た め に 、 わざ わざ ゲー ム を 初め か ら や り 直 す 必 要 は な い の 
だ 。 ち な み に 、 本 編 を クリ ア す る と チャ プター X と 呼ば れる 
隠し エピ ソー ド が 出現 する 。 こ の エピ ソー ド だ け は 難易 度 の 
変更 が で きず 、HARD より も 難し い ラ ンク に な っ て いる 。 


便利 な 機能 と 楽し め る 隠し 機能 


手術 時 に 会 話 シ ー ン に 進む と 、 カッ トイ ン が 表示 され て 時 
間 が 止ま る こと が ある 。 そ の 際 に 各 ボ タン を 押す か 、 画面 を 
タッ チ す る と 先 に 進 び む の だ が 、 続け て 手術 を 行ない た い 場 合 
も ある だ ろう 。 その よう な と き は SKIP 機 能 を 使 お う 。 こ の 
機能 を ON に すれ ば 、 手術 が 中 断 す る こと な く 進 行 し て いく 。 

また 、 本 編 を 一 度 ク リア する と 、 タイ トル 画面 に Sound 
Test の 項目 が 出現 する 。 こ の Sound Test を 選択 する と 
ゲー ム 本 編 に 収録 され て いる BGM、SE、Voice と いっ た 
音楽 を 鑑賞 する こと が で きる 。 
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間 バイ タル が 0 に な っ て も 、 すぐ に 回 復 で 


きれ ば 手術 失敗 に は な ら な い 。 最後 ま 


| で あき ら め ず に 手術 を 進め よう 。 


過去 に 例 を 見 な い 新 し い タ イプ の ギル ス 
も 登場 。 症例 が な いた め 、 手探り 状態 


半 旨 で 治療 を 行なう こと に な る 。 


| SKIP 機 能 は 通常 の 会 話 シ ー ン で も 有 


効 。 機能 を ON に すれ ば 、 一 度 見 た 会 
話 シ ー ン を 早送り する こと が で きる 。 
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